Votação foi realizada em 
duas modalidades: 
presencialmente nos dias 
9 e 10 (quarta e quinta- 
feira) de setembro e 
online no período de 11 
a 1) (sexta-feira a 
domingo) 


Houve validação de 
matrícula para evitar 
votos duplicados e 
outras irregularidades. 


291 votos 





7º MARRETA 


VV A NDA ENHcÃO, 





CELTI ER: 
Reve- 


Assembleia escolhe 
tabela de 12 horas 
com 66,4% dos votos 


zamento 





A assembleia realizada pelo Sindmon-Metal 

no periodo de 9 a 13 de setembro escolheu tabela de 
turnos de revezamento de 12 horas, em sistema 4 por 4 
(quatro dias de trabalho, quatro de folga), para ser 
apresentada a ArcelorMittal como escolha da categoria. 


Em um total de 438 votos validos, 291 (66,4%) votaram 
nesse modelo de tabela. Outros 80 (18,26%) trabalhadores 
manifestaram preferência pela tabela utilizada na empre- 
sa Sempre Volta, enquanto 65 companheiros (14,84%) 
posicionaram-se pela manutenção da que é praticada 
atualmente na Usina. Houve 1 voto nulo e 1 branco. Além 
disso, 26 votos foram invalidados por irregularidades 
(como duplicidade ou matricula inexistente). 


PRÓXIMO PASSO 
O Sindmon-Metal comunicara a ArcelorMittal 
o resultado, para 
negociação. 





E 
Filiado é Cut 4 


